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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern 
— Drucksachen 1 1 /789, 1 1 /1 404 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 1 1 a Abs. 4) 

In § 11a Abs, 4 wird Satz 2 gestrichen. 

Bonn, den 2. Dezember 1987 

Dr« Vogel und Fraktion 

Begründung 

An dem in der Regierungsvorlage vorgesehenen Fehlbelegungs- 
maßstab ist festzuhalten. Der sogenannte abgestufte Fehlbetrags- 
maßstab, nach dem die Fehlbeträge der finanzschwachen Länder, 

— soweit sie unter 99 v. H. der durchschnitthchen Länderfinanz- 
kraft hegen, in voller Höhe, 

— soweit sie zwischen 99 v. H. und 100 v. H. der durchschnitt- 
hchen Länderfinanzkraft hegen, aber nur zu einem Drittel 

gewertet werden, geht ausschheßlich zu Lasten eines Landes. 
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